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Urzednik drogi Żelaznej Warszawsko-Petersburyskiej. 


Po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, zmarł w dniu 1 Grudnia 1885 roku, przeżywszy lat 35. 


W smutku pogrążeni żona w raz z dziećmi i rodziną zmarłego, zapraszają 
krewnych, przyjaciół i kolegów, na Nabożeństwo żałobne odbyć się mające 
w Kościele S-go Jana Bożego przy ulicy Bonifraterskiej w dniu 4 b. m. to jest 
w Piątek o godzinie 10-ej z rana, a następnie zaraz po nabożeństwie na 


¿Y wyprowadzenie zwlok z tegoz Kosciola na Cmentarz Powazkowski. a = 
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